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Preußen: 
(ED Areis Pleschen, | 
6a „  Ostromo, Beg-Bez. Posen. 
„ Schildberg) 

Aufgenommen o. der Topogr Abteilung 

der Pr.kandesaufnahme 1886. 
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1:100000 (1cm der Karte -1 km. der Natur). 


100 500 0 7000. ‚2000 3000 4000 5000. 6000 7000 8000 2000 L 


1000 560 o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Schritte. 
‚Herausgegeben von der Freußischen Landesaufnahme 1888. 


Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art,auch einzelner Teile, somie die Anfertigung von Vergrößerungen oder 
Verkleinerungen, sind, verboten. und werden, gerichtlich auf Grund des Urheberschutzgesetzes verfolgt. 


Regierungsbezirksgrenze u » 
(In Baden.» Landosko: 2 irks ir Sachsen: 3 
Hreishauptmannschafts- in Hessen. Provinzgrenae.) 
Hreisgrenze w 
In Bayern: Bexirksamts-in Sachsen :Amtshauptmannschafts-, 
in Württernberg:: Oberamisbazirks-‚in Baden. Bezirksamtsgrenze-) 

R 3 I Haupt -u. vollspurige Nebenbahn 
eingleisige 
Vollspurige nebenbahnähnliche Kleinbahn 
Kleinbahn u. schmaispurige Nebenbahn. 


Reichsstraße, ausgebaut 
‚noch nicht ausgebaut 
Kraftführbahn 
74. etroa. 8,5m.Mindestnutzbreite,mit 
Straße 


‚gutern. 
au, für Lastkraftwagen su jeder 
este unbedingt Da Bo 


TB. Straße menü. ‚etrva 4m.Mindestnutsbreite, 
a ee ec nur bedingt brauchbar 
IZA, Unterhaltener Fahrrveg, für Personenkraftivagen. 
= the ea 
ULB. Unterhaltener Fahrweg ‚roie vor, nicht jederzeit brauchbar 
HE Feld-und Waldrveg . 


een IV. Fußweg 
9) Bruch,Sumpf. nasses 
FAREDOAUE | Moor a Teypiieh 
Laubwald Wiese und Weide 


mit Büschen. | 
| Sand oder Kies 


' Hopfenanpflanzung | 


Weingarten, 


30) Kirche mit Doppelturn iM St. Funkstelle | 
Ta sion) ii 


1 
iF7 Funkturm (über 60m hoch) | 
*6) Kirche ‚mat einem, Turm De 
+/KpJ Kirche ohne Turm, (Kapelle) o .Nivellements Punkt | 
+ ‚Binzelgrab, Feldkreuz uch Damm.Deich | 
EB Friedhof für Christen mu © Landwehr. Ringmall 
Niehtchristen. ° Hüngn Hünengräber, Grabhügel 
ı Denkmal = .__— Terrasse, Steilrand 
1813 Schlachtfeld 3 M.Steinbruch, Grube 
«R. ‚Ruine erterre Fels 
»L.W..R.I. Turm, Warte Römerturm ST. Mauer 
+18.) Schornstein. /meit sichtbar! Zaun. 
%/M-/Windrnühle (meit sichtbar) — Wall mit. Hecke 
#  Wäassermühle — Grenzgraben,Grenzwall 
SEAE(EAOberförsterei (Forstamt) u Steinriegel 
MEWMW Försterei, Waldrvärter 
+? Hervorragende Bäume u  Gradiermerk,Saline 
x % Bergwerk im Betrieb,verlassen ||| Vnsicherer Boden 
KO. Kalkofen nT.0. Toerofen .N:3:8.. Naturschutzgebiet 
® Windmotor al, Höhle 14 Zuftf‘ Luftfahrtfeuer freistehend 
u.auf Haus 
Hp. Haltepunkt SH Sägewerk 
4bl. Ablage Hs. Haus Sohl. Schloß 
AT Aussichtsturm. HB. Hütte SpPl. Sportplatz 
BA. Badeanstalt JgHb.Jugendherberge Vi. Vorwerk, 
HF) Bahnhof ZU Kleinbahnhof WE Wagenführe 4 
Brn. Brennerei WI Wäasserturm Pt 
D.W Dammmärter Pao. Paoillon Whs. Wirtshaus on 
Dom. Domäne BE FPersonenfähre Zgt. Ziegelei, 
ER Eisenbahnführe Rom Nlg) Römische Nieder- 
lassung 
INNEINEINNEAN EHER 
Die Böschungen werden in.Bergstri 
chen von 19-5°nach Müffling schem, 
% über 5 °nach.hehmann'schem System 
dargestellt im Hochgebirge kommen. 
außerdem Schichtlinien in. Stufen von. 
100 m. zur Anwendung. 
- ‚Inder Buntausgabe geben die Schicht- 
linien. Stufen von 50 m. ar. je 
Rückroärts liegende Zahlen im Meere Die Zahlen geben die Höhen. über 
‚geben Tiefen. in Metern an. ‚Normal-Null in. Metern. an. 
Planzeiger: 
5 
10 
4 
9 
5 F 4 
Zum. Ablesen ist die waagerechte Teilung so an. eine. maagerechte = 3 
Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den. zu bezeich- = 8 
nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der waagerechten S 
Teilung bei der nächsten Unken senkrechten Gütterlinie der Rechts: "I 
Wertund an der senkrechten Teilung der Hoch’-Wertabsulesen. & — 
Der Rechtsmwert. ist stets zuerst zu nennen. Die 3 2 
erfolgt in. Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe 7 
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen. ‚ 
Beispiel: Punkt p liegt in Metern: n 
„Rechts' 4525000 + 2200 = 45 27200 - (kurz:) 27200 1 
„Hoch” 5795000 + 1400 = 57 96400 = (kurs:) 96400 6 


» Kennziffer des Meridianstreifens. 
Die Seitenlängen der Quadrate des Gitters betragen. 5 km. 
Das Netz mit gerissenen Linien. gilt nur als Meldegitter. 


5 4 3 2 0 
10 9 8. 7 6 5 
Planzeiger 1:100000. 
dbfoR 50 u. 


